Abrazaderas; Tu Solución de Sujeción 


Cuando se trata de asegurar y sujetar componentes en una variedad 
de aplicaciones industriales, las abrazaderas son una pieza esencial 
en el rompecabezas. En PYSESA, entendemos la importancia de 
tener las abrazaderas adecuadas para tus necesidades específicas. 
Con una amplia selección de productos de alta calidad, ofrecemos 
soluciones de sujeción que te permiten trabajar de manera eficiente 
y segura. 


Abrazaderas de Doble Perno de Hierro 


Las abrazaderas de doble perno de hierro son ampliamente 
reconocidas por su capacidad de sujeción excepcional en entornos 
industriales exigentes. Estas abrazaderas son ideales para sujetar 
tuberías, cables y otros componentes de manera segura y confiable. 
Su diseño de doble perno garantiza una sujeción estable incluso en 
condiciones de alta presión y vibración. Esto las convierte en una 
opción popular en aplicaciones de fontanería industrial, sistemas de 
tuberías y maquinaria pesada. 


Abrazaderas Sin Fin de Acero Inoxidable 


Las abrazaderas sin fin de acero inoxidable son altamente valoradas 
debido a su excepcional capacidad para resistir la corrosión y 
mantener su integridad en condiciones ambientales desafiantes. 


Un aspecto distintivo de estas abrazaderas sin fin es su mecanismo 
de sujeción, que emplea bandas con tornillos. Sin embargo, lo que 
destaca aún más es la presencia de orificios en estas bandas, lo que 
les permite perforar la cinta y asegurar un agarre sólido en diversas 
situaciones. 


Abrazaderas Tipo Conduit/Uña de Acero 


Las abrazaderas tipo conduit/uña de acero son versátiles y se 
utilizan comúnmente en aplicaciones eléctricas. Su diseño de uña 
permite sujetar conductos y cables de manera segura y sin dañar el 
revestimiento. Estas abrazaderas son ideales para proyectos 
eléctricos en los que se requiere una sujeción estable y duradera en 
entornos eléctricos. Su facilidad de instalación las convierte en una 
opción conveniente para electricistas y contratistas. 


Abrazaderas Tipo Omega de Acero 


Las abrazaderas tipo omega de acero son especialmente adecuadas 
para sujetar tuberías y conductos de manera segura y estable. Su 
diseño en forma de omega proporciona un agarre firme y uniforme 
alrededor de la tubería, lo que minimiza el riesgo de deslizamiento o 
flexión. Estas abrazaderas son ampliamente utilizadas en 
aplicaciones de fontanería, sistemas de calefacción y refrigeración, 
así como en la industria de la construcción debido a su capacidad 
para mantener la integridad de las tuberías. 


Abrazaderas Tipo Pera de Acero 


Las abrazaderas tipo pera de acero son ideales para aplicaciones que 
requieren una sujeción sólida y segura. Su diseño único en forma de 
pera proporciona una superficie de sujeción más grande, lo que las 
hace adecuadas para sujetar elementos como tuberías en 
aplicaciones industriales y de construcción. 


Estas abrazaderas están compuestas por una banda o correa de 
metal que envuelve la tubería y se asegura a una varilla suspendida o 
a una estructura de soporte. La característica más destacada de las 


abrazaderas tipo pera es su capacidad para girar, lo que facilita el 
ajuste y la alineación precisa de la tubería suspendida. Este 
mecanismo de giro permite una flexibilidad y versatilidad 
excepcionales en la instalación y sujeción de tuberías. 
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Abrazaderas Tipo U de Acero con Tuerca 


Las abrazaderas tipo U de acero con tuerca son conocidas por su 
capacidad de sujeción fuerte y ajustable. Son ampliamente utilizadas 
en aplicaciones de fontanería y construcción, donde es necesario 
sujetar tuberías y componentes de manera segura. La tuerca permite 
un ajuste preciso de la tensión, lo que facilita la adaptación a 
diferentes diámetros de tubería. 


Ventajas de Elegir PYSESA 


En PYSESA, nos esforzamos por proporcionar productos de 
ferretería de alta calidad que cumplan con las expectativas de 
nuestros clientes. Al elegir nuestras abrazaderas, obtienes las 
siguientes ventajas: 


+ Calidad Garantizada: Todas las abrazaderas están 
fabricadas con materiales de primera calidad para 
garantizar su durabilidad y resistencia. 


+ Variedad de Opciones: Ofrecemos una amplia selección 
de abrazaderas para adaptarse a diferentes aplicaciones y 
necesidades. 


. Servicio al Cliente Profesional: Nuestro equipo de 
atención al cliente está listo para ayudarte a encontrar las 
abrazaderas adecuadas y responder a tus preguntas. 


+ Envío Rápido y Seguro: Te garantizamos un proceso de 
envío eficiente y seguro para que recibas tus abrazaderas a 
tiempo. 


Cómo Realizar un Pedido 


Pedir tus abrazaderas en PYSESA es fácil y conveniente. Puedes 
contactarnos a través de nuestro servicio de atención al cliente en 
WhatsApp, donde nuestro equipo estará encantado de ayudarte a 
seleccionar las abrazaderas adecuadas para tu proyecto. También 
puedes visitar nuestra tienda en línea y realizar tu cotización y 
pedido de manera rápida y sencilla. 


